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ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Τροποποίηση της 36576/24.12.91 απόφασης Νο¬ 
μάρχη Ηρακλείου για την σύσταση ιδίου Δημοτικού 
Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «23η Σχολική 


Επιτροπή Δήμου Ηρακλείου». 1 

Τροποποίηση της 8291/4,4.91 απόφαση Νομάρχη 
Ηρακλείου για την σύσταση ιδίου Δημοτικού Νομι¬ 
κού Προσώπου με την επωνυμία «22η Σχολική Επι¬ 
τροπή Δήμου Ηρακλείου». 2 

Τροποποίηση της 36633/31.12.91 απόφασης Νο¬ 
μάρχη Ηρακλείου για την σύσταση ιδίου Δημοτικού 
Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «20η Σχολική 

Επιτροπή Δήμου Ηρακλείου». 3 

Τροποποίηση της 39344/24.12.93 απόφασης Νο¬ 
μάρχη Ηρακλείου για την σύσταση ιδίου Δημοτικού 
Νομικού Προσώπου με την επωνυμία «24η Σχολική 

Επιτροπή Δήμου Ηρακλείου». 4 

Τροποποίηση της 8279/4.4.91 απόφαση Νομάρχη 
Ηρακλείου για την σύσταση ιδίου Δημοτικού Νομι¬ 
κού Προσώπου με την επωνυμία «34η Σχολική Επι¬ 
τροπή Δήμου Ηρακλείου». 5 

Τροποποίηση της 8280/4.4.91 απόφαση Νομάρχη 
Ηρακλείου για την σύσταση ιδίου Δημοτικού Νομι¬ 
κού Προσώπου με την επωνυμία «33η Σχολική Επι¬ 
τροπή Δήμου Ηρακλείου». 6 

Τροποποίηση της 8281/4.4.91 απόφαση Νομάρχη 
Ηρακλείου για την σύσταση ιδίου Δημοτικού Νομι¬ 
κού Προσώπου με την επωνυμία «32η Σχολική Επι¬ 
τροπή Δήμου Ηρακλείου». 7 

Τροποποίηση της 8282/4.4.91 απόφαση Νομάρχη 
Ηρακλείου για την σύσταση ιδίου Δημοτικού Νομι¬ 
κού Προσώπου με την επωνυμία «31η Σχολική Επι¬ 
τροπή Δήμου Ηρακλείου». 8 

Τροποποίηση της 8283/4.4.91 απόφαση Νομάρχη 
Ηρακλείου για την σύσταση ιδίου Δημοτικού Νομι¬ 
κού Προσώπου με την επωνυμία «30η Σχολική Επι¬ 
τροπή Δήμου Ηρακλείου». 9 

Τροποποίηση της 8273/4.4.91 απόφασης Νομ. Ηρα¬ 
κλείου, για την σύσταση ιδίου Δημοτικού Νομικού 
Προσώπου με την επωνυμία «29η Σχολική Επιτροπή 


Δήμου Ηρακλείου».10 


Τροποποίηση της 8284/4.4.91 απόφασης Νομ. Ηρα¬ 
κλείου, για την σύσταση ιδίου Δημοτικού Νομικού 
Προσώπου με την επωνυμία «28η Σχολική Επιτροπή 

Δήμου Ηρακλείου». 11 

Τροποποίηση της 35553/31.12.91 απόφασης Νομ. 
Ηρακλείου, για την σύσταση ιδίου Δημοτικού Νομι¬ 
κού Προσώπου με την επωνυμία «26η Σχολική Επι¬ 
τροπή Δήμου Ηρακλείου».12 

Τροποποίηση της 8278/4.4.91 απόφασης Νομ. Ηρα¬ 
κλείου, για την σύσταση ιδίου Δημοτικού Νομικού 
Προσώπου με την επωνυμία «35η Σχολική Επιτροπή 

Δήμου Ηρακλείου».13 

Τροποποίηση της 8274/4.4.91 απόφασης Νομ. Ηρα¬ 
κλείου, για την σύσταση ιδίου Δημοτικού Νομικού 
Προσώπου με την επωνυμία «4η Σχολική Επιτροπή 

Δήμου Ηρακλείου».14 

Τροποποίηση της 8280/4.4.91 απόφασης Νομ Ηρα¬ 
κλείου, για την σύσταση ιδίου Δημοτικού Νομικού 
Προσώπου με την επωνυμία «12η Σχολική Επιτροπή 

Δήμου Ηρακλείου».15 

Τροποποίηση της 8267/4.4.91 απόφασης Νομ. Ηρα¬ 
κλείου, για την σύσταση ιδίου Δημοτικού Νομικού 
Προσώπου με την επωνυμία «5η Σχολική Επιτροπή 

Δήμου Ηρακλείου».16 

Τροποποίηση της 8286/4.4.91 απόφασης Νομ. Ηρα¬ 
κλείου, για την σύσταση ιδίου Δημοτικού Νομικού 
Προσώπου με την επωνυμία «6η Σχολική Επιτροπή 

Δήμου Ηρακλείου».17 

Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού 
Προσώπου «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου 
και Νηπιαγωγείου» Κοινότητας Χαροπού Ν. Σερ¬ 
ρών. 18 


ΥΠΟΥΡΓΙΚΕΣ Α ΠΟΦΑΣΕΙΣ & ΕΓΚΡΙΣΕΙΣ 

Αριθ. 4471 ( 1 ) 

Τροποποίηση της 36576/24.12.91 απόφασης Νομάρχη 
Ηρακλείου για την σύσταση ιδίου Δημοτικού Νομικού 
Προσώπου με την επωνυμία «23η Σχολική Επιτροπή 
Δήμου Ηρακλείου». 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρβρου 187 του ΔΚΚ (Π.Δ. 323/ 
89), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις 
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όμοιες του άρθ. 11 του Ν. 2130/93. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 1894/90. 

3. Την αριθμ. 36576/24.12.91 απόφασή μας αναφο¬ 
ρικά με την σύσταση του ίδιου Δημοτικού Νομικού Προσώ¬ 
που «23η Σχολική Επιτροπή Δήμου Ηρακλείου». 

4. Την αριθμ. 26/95 απόφαση του Δ.Σ. Ηρακλείου με 
την οποία τροποποιείται η αρ. 522/91 όμοια που αφορά 
στη σύσταση του παραπάνω Ν.Π. ως προς την σύνθεση 
του Διοικ. Συμβουλίου, και την επωνυμία του, αποφασί¬ 
ζουμε; 

1. Τροποποιούμε την αριθμ. 36576/24.12.91 απόφασή 
μας στο μέρος που αφορά στην επωνυμία του ίδιου Δημο¬ 
τικού Νομικού Προσώπου (παρ. 1) και στη σύνθεση του 
Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 3) ως εξής: 

1. Συνιστοϋμε στον Δήμο Ηρακλείου ίδιο Δημοτικό Νο¬ 
μικό Πρόσωπο με την επωνυμία «23η Σχολική Επιτροπή 
Δήμου Ηρακλείου (18ου, 32ου Δημοτικών Σχολείων, 
14ου, 49ου Νηπιαγωγείων». 

3. Το Νομικό Πρόσωπο διοικεΐται από ενδεκαμελές (11) 
Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τα παρακάτω 
μέλη: 

α. Τον εκάστοτε Δήμαρχο, ως Πρόεδρο, ή άλλο μέλος 
αιρετό ή μη που ορίζεται απ’ αυτόν. 

β. Ένα (1) Δημοτικό Σύμβουλο που ορίζεται από το Δη¬ 
μοτικό Συμβούλιο, μαζί με τον αναπληρωτή του. 

γ. Τους εκάστοτε Δ/ντές των 18ου, 32ου Δημοτικών 
Σχολείων και 14ου, 49ου Νηπιαγωγείων με τους νόμιμους 
αναπληρωτές τους. 

δ. Τους εκπροσώπους των Συλλόγων Γονέων και Κηδε¬ 
μόνων των παραπάνω σχολικών μονάδων που υποδεικνύο¬ 
νται από την Γ.Σ. των Συλλόγων μαζί με τους αναπληρωτές 
τους και ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

ε. Ένα (1) δημότη ή κάτοικο γονέα μαθητή μιας από τις 
παραπάνω σχολικές μονάδες, που ορίζεται από το Δημο¬ 
τικό Συμβούλιο με τον αναπληρωτή του». 

2. Κατά τα λοιπά ισχύει, ως έχει, η αριθμ. 36576/ 
24.12.91 απόφασή μας. 

3. Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επί πλέον 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ηρα¬ 
κλείου για το παρόν και τα επόμενα έτη. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ηράκλειο, 28 Φεβρουάριου 1995 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής 
ΕΜΜΑΝ. ΟΘΩΝΑΣ 

- + - 

Αριθ. 4470 (2) 

Τροποποίηση της 8291/4.4.91 απόφασης Νομάρχη Ηρα¬ 
κλείου για την σύσταση ιδίου Δημοτικού Νομικού Προ¬ 
σώπου με την επωνυμία «22η Σχολική Επιτροπή Δήμου 
• Ηρακλείου». 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις το,υ άρθρου 187 του ΔΚΚ (Π.Δ. 323/ 
89), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις 
όμοιες του άρθ, 11 του Ν. 2130/93. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 πορ. 8 του Ν. 1894/90. 
3. Την αριθμ. 8291/4.4.91 απόφασή μας αναφορικά με 
την σύσταση του ιδίου Δημοτικού Νομικού Προσώπου 


«22η Σχολική Επιτροπή Δήμου Ηρακλείου». 

4. Την αριθμ. 25/95 απόφαση του Δ.Σ. Ηρακλείου με 
την οποία τροποποιείται η αρ. 115/91 όμοια που αφορά 
στη σύσταση του παραπάνω Ν.Π. ως προς την σύνθεση 
του Διοικ. Συμβουλίου, και την επωνυμία του, αποφασί¬ 
ζουμε: 

1. Τροποποιούμε την αριθμ. 8291 /4.4.91 απόφασή μας 
στο μέρος που αφορά στην επωνυμία του ίδιου Δημοτικού 
Νομικού Προσώπου (παρ. 1) και στη σύνθεση του Διοικητι¬ 
κού Συμβουλίου (παρ. 3) ως εξής: 

1. Συνιστούμε στον Δήμο Ηρακλείου Ιδιο Δημοτικό Νο¬ 
μικό Πρόσωπο με την επωνυμία «22η Σχολική Επιτροπή 
Δήμου Ηρακλείου (21ου Δημοτικού Σχολείου, 12ου, 59ου 
Νηπιαγωγείων». 

3. Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από εννεαμελές (9) 
Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τα παρακάτω 
μέλη: 

α. Τον εκάστοτε Δήμαρχο, ως Πρόεδρο, ή άλλο μέλος 
αιρετό ή μη που ορίζεται απ’ αυτόν. 

β. Ένα (1) Δημοτικό Σύμβουλο που ορίζονται από το Δη¬ 
μοτικό Συμβούλιο, μαζί με τον αναπληρωτή του. 

γ. Τους εκάστοτε Δ/ντές των 21 ου Δημοτικού Σχολείου 
και 12ου, 59ου Νηπιαγωγείων μαζί με τους νόμιμους ανα¬ 
πληρωτές τους. 

5. Τους εκπροσώπους των Συλλόγων Γ ονέων και Κηδε¬ 
μόνων των παραπάνω σχολικών μονάδων που υποδεικνύο¬ 
νται από την Γ.Σ. των Συλλόγων μαζί με τους αναπληρωτές 
τους και ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

ε. Ένα (1) δημότη ή κάτοικο γονέα μαθητή μιας από τις 
παραπάνω σχολικές μονάδες, που ορίζεται από το Δημο¬ 
τικό Συμβούλιο με τον αναπληρωτή του». 

2. Κατά τα λοιπά ισχύει, ως έχει, η αριθμ. 8291/4.4.91 
απόφασή μας. 

3. Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επί πλέον 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ηρα¬ 
κλείου για το παρόν και τα επόμενα έτη. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ηράκλειο, 28 Φεβρουάριου 1995 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής 
ΕΜΜΑΝ. ΟΘΩΝΑΣ 

-Φ- 

Αριθ. 4468 (3) 

Τροποποίηση της 36633/31.12.91 απόφασης Νομάρχη 
Ηρακλείου για την σύσταση ιδίου Δημοτικού Νομικού 
Προσώπου με την επωνυμία «20η Σχολική Επιτροπή 
Δήμου Ηρακλείου». 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 187 του ΔΚΚ (Π.Δ. 323/ 
89), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις 
όμοιες του άρθ. 11 του Ν. 2130/93. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 1894/90. 

3. Την αριθμ. 36633/31.12.91 απόφασή μας αναφο¬ 
ρικό με την σύσταση του ιδίου Δημοτικού Νομικού Προσώ¬ 
που «20η Σχολική Επιτροπή Δήμου Ηρακλείου». 

4. Την αριθμ. 23/95 απόφαση του Δ.Σ. Ηρακλείου με 
την οποία τροποποιούνται οι αρ. 521 και 584/91 όμοιες 
που αφορούν στη σύσταση του παραπάνω Ν.Π. ως προς 
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την σύνθεση του Διοικ. Συμβουλίου, και την επωνυμία του, 
αποφασίζουμε: 

1 . Τροποποιούμε την αριθμ. 36633/31.12.91 απόφασή 
μας στο μέρος που αφορά στην επωνυμία του ίδιου Δημο¬ 
τικού Νομικού Προσώπου (παρ. 1) και στη σύνθεση του 
Διοικητικού Συμβουλίου (παρ. 3) ως εξής: 

1. Συνιστούμε στον Δήμο Ηρακλείου Ιδιο Δημοτικό Νο¬ 
μικό Πρόσωπο με την επωνυμία «20η Σχολική Επιτροπή 
Δήμου Ηρακλείου (34ου, 52ου Δημοτικών Σχολείων, 
47ου, 61ου Νηπιαγωγείων». 

3. Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από ενδεκαμελές (11) 
Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τα παρακάτω 
μέλη: 

α. Τον εκάστοτε Δήμαρχο, ως Πρόεδρο, ή άλλο μέλος 
αιρετό ή μη που ορίζεται απ’ αυτόν. 

β. Ένα (1) Δημοτικό Σύμβουλο που ορίζεται από το Δη¬ 
μοτικό Συμβούλιο, μαζί με τον αναπληρωτή του. 

γ. Τους εκάστοτε Δ/ντές των 34ου, 52ου Δημοτικών 
Σχολείων και 47ου, 61ου Νηπιαγωγείων με τους νόμιμους 
αναπληρωτές τους. 

δ. Τους εκπροσώπους των Συλλόγων Γονέων και Κηδε¬ 
μόνων των παραπάνω σχολικών μονάδων που υποδεικνύο¬ 
νται από την Γ.Σ. των Συλλόγων μαζί με τους αναπληρωτές 
τους και ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

ε. Ένα (1) δημότη ή κάτοικο γονέα μαθητή μιας από τις 
παραπάνω σχολικές μονάδες, που ορίζεται από το Δημο¬ 
τικό Συμβούλιο με τον αναπληρωτή του». 

2. Κατά τα λοιπά ισχύει, ως έχει, η αριθμ. 36633/ 
31.12.91 απόφασή μας. 

3. Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επί πλέον 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ηρα¬ 
κλείου για το παρόν και τα επόμενα έτη. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ηράκλειο, 28 Φεβρουάριου 1995 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής 
ΕΜΜΑΝ. ΟΘΩΝΑΣ 

-♦- 

Αριθ. 4572 (4) 

Τροποποίηση της 39344/24.12.93 απόφασης Νομάρχη 

Ηρακλείου για την σύσταση ιδίου Δημοτικού Νομικού 

Προσώπου με την επωνυμία «24η Σχολική Επιτροπή 

Δήμου Ηρακλείου». 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 187 του ΔΚΚ (Π.Δ. 323/ 
89), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις 
όμοιες του άρθ. 11 του Ν. 2130/93. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ, 8 του Ν. 1894/90. 

3. Την αριθμ, 8288/4.4,91 απόφασή μας (ΦΕΚ 303/ 
Β/9) αναφορικά με την σύσταση του ιδίου Δημοτικού Νο¬ 
μικού Προσώπου «24η Σχολική Επιτροπή Δήμου Ηρα¬ 
κλείου», όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 39344/ 
24.12.93 όμοια. 

4. Την αριθμ. 27/95 απόφαση του Δ.Σ. Ηρακλείου με 
την οποία τροποποιούνται οι αρ. 348 και 527/93 όμοιες 
που αφορούν στη σύσταση του παραπάνω Ν.Π. ως προς 
την σύνθεση του Διοικ. Συμβουλίου, αποφασίζουμε: 

1. Τροποποιούμε την αριθμ. 39344/24.12.93 απόφασή 


μας στο μέρος που αφορά στη σύνθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου (παρ. 3) ως εξής: 

•3. Το Νομικά Πρόσωπο διοικείται από εννεαμελές (θ) 
Διοικητικά Συμβούλιο αποτελούμενο απά τα παρακάτω 
μέλη: 

α. Τον εκάστοτε Δήμαρχο, ως Πρόεδρο, ή άλλο μέλος 
αιρετό ή μη που ορίζεται απ’ αυτόν. 

β. Ένα <1) Δημοτικό Σύμβουλο που ορίζεται από το Δη¬ 
μοτικά Συμβούλιο, μαζί με τον αναπληρωτή του. 

γ. Τον εκάστοτε Δ/ντή του 5ου Δημοτικού Σχολείου και 
Ειδικής τάξης με τον νόμιμο αναπληρωτή του. 

δ) Τον εκάστοτε Δ/ντή του 41ου Δημοτικού Σχολείου με 
το νόμιμο αναπληρωτή του. 

ε) Τον εκάστοτε Διευθυντή του 53ου Νηπιαγωγείου, με 
το νόμιμο αναπληρωτή του. 

στ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κη¬ 
δεμόνων 5ου Δημοτικού Σχολείου, που υποδεικνύεται 
από την Γ.Σ. του Συλλόγου, μαζί με τον αναπληρωτή του 
και ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

ζ) Έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γ ονέων και Κηδε¬ 
μόνων 41ου Δημοτικού Σχολείου, που υποδεικνύεται από 
την Γ.Σ. του Συλλόγου, μαζί με τον αναπληρωτή του και 
ορίζεται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

η) Έναν (1) εκπρόσωπο του Συλλόγου Γονέων και Κη¬ 
δεμόνων 53ου Νηπιαγωγείου, που υποδεικνύεται από την 
Γ.Σ. του Συλλόγου, μαζί με τον αναπληρωτή του και ορίζε¬ 
ται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

θ) Ένα (1) δημότη ή κάτοικο γονέα μαθητή μιας από τις 
παραπάνω σχολικές μονάδες, που ορίζεται από το Δημο¬ 
τικά Συμβούλιο με τον αναπληρωτή του». 

2. Κατά τα λοιπά ισχύουν ως έχουν οι αριθμ. 8288/91 
και 39344/93 αποφάσεις μας. 

3. Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επί πλέον 
δαπάνη οε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ηρα¬ 
κλείου για το παρόν και τα επόμενα έτη. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ηράκλειο, 28 Φεβρουαρίου 1995 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής 
ΕΜΜΑΝ, ΟΘΩΝΑΣ 

-φ- 

Α ριθ. 4575 (5) 

Τροποποίηση της 8279/4.4.91 απόφασης Νομάρχη Ηρα¬ 
κλείου για την σύσταση ιδίου Δημοτικού Νομικού Προ¬ 
σώπου με την επωνυμία «34η Σχολική Επιτροπή Δήμου 
Ηρακλείου». 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 187 του ΔΚΚ (Π.Δ. 323/ 
89), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις 
όμοιες του άρθ. 11 του Ν. 2130/93. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 1894/90. 

3. Την αριθμ. 8279/4.4,91 απόφασή μας αναφορικά με 
την σύσταση του ιδίου Δημοτικού Νομικού Προσώπου 
«34η Σχολική Επιτροπή Δήμου Ηρακλείου». 

4. Την αριθμ. 37/95 απόφαση του Δ.Σ. Ηρακλείου με 
την οποία τροποποιείται η αρ. 127/91 όμοια που αφορά 
στη σύσταση του παραπάνω Ν.Π. ως προς την σύνθεση 
του Διοικ. Συμβουλίου, αποφασίζουμε: 
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1. Τροποποιούμε την αριθμ. 8279/4.4.91 απόφασή μας 
στο μέρος που αφορά στην σύνθεση του Διοικητικού Συμ¬ 
βουλίου (παρ. 3) ως εξής: 

3. Το Νομικό Πρόσωπο διοικεΐται από επταμελές (7) 
Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τα παρακάτω 
μέλη: 

α. Τον εκάστοτε Δήμαρχο, ως Πρόεδρο, ή άλλο μέλος 
αιρετό ή μη που ορίζεται απ' αυτόν. 

β. Ένα (1) Δημοτικό Σύμβουλο που ορίζονται από το Δη¬ 
μοτικό Συμβούλιο, μαζί με τον αναπληρωτή του. 

γ. Τους εκάστοτε Δ/ντές του Πειραματικού Γυμνασίου 
και Πειραματικού Λυκείου με τους νόμιμους αναπληρωτές 
τους. 

δ. Τους εκπροσώπους των Συλλόγων Γονέων και Κηδε¬ 
μόνων των παραπάνω σχολικών μονάδων που υποδεικνύο¬ 
νται από την Γ.Σ. των Συλλόγων μαζί με τους αναπληρωτές 
τους και ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

ε. Ένα (1) δημότη ή κάτοικο γονέα μαθητή μιας από τις 
παραπάνω σχολικές μονάδες, που ορίζεται από το Δημο¬ 
τικό Συμβούλιο με τον αναπληρωτή του. 

στ) Έναν (1) εκπρόσωπο των Μαθητικών Κοινοτήτων 
που υποδεικνύεται από τις Μαθητικές Κοινότητες με τον 
αναπληρωτή του και ορίζεται από το Δημοτικό Συμβού¬ 
λιο. 

2. Κατά τα λοιπά ισχύει, ως έχει, η αριθμ. 8279/4.4.91 
απόφασή μας. 

3. Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επί πλέον 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ηρα¬ 
κλείου για το παρόν και τα επόμενα έτη. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ηράκλειο, 28 Φεβρουάριου 1995 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής 
ΕΜΜΑΝ. ΟΘΩΝΑΣ 

- 4 -- 

Αριθ. 4574 (0) 

Τροποποίηση της 8280/4.4.91 απόφασης Νομάρχη Ηρα¬ 
κλείου για την σύσταση ιδίου Δημοτικού Νομικού Προ¬ 
σώπου με την επωνυμία «33η Σχολική Επιτροπή Δήμου 
Ηρακλείου». 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 187 του ΔΚΚ (Π.Δ. 323/ 
89), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις 
όμοιες του άρθ. 11 του Ν. 2130/93. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 1894/90. 

3. Την αριθμ. 8280/4.4.91 απόφασή μας αναφορικά με 
την σύσταση του ιδίου Δημοτικού Νομικού Προσώπου 
«33η Σχολική Επιτροπή Δήμου Ηρακλείου». 

4. Την αριθμ. 36/95 απόφαση του Δ.Σ. Ηρακλείου με 
την οποία τροποποιείται η αρ. 126/91 όμοια που αφορά 
στη σύσταση του παραπάνω Ν.Π. ως προς την σύνθεση 
του Διοικ. Συμβουλίου, αποφασίζουμε: 

1. Τροποποιούμε την αριθμ. 8280/4.4.91 απόφασή μας 
στο μέρος που αφορά στην σύνθεση του Διοικητικού Συμ¬ 
βουλίου (παρ. 3) ως εξής: 

3. Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από επταμελές (7) 
Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τα παρακάτω 
μέλη: 


α. Τον εκάστοτε Δήμαρχο, ως Πρόεδρο, ή άλλο μέλος 
αιρετό ή μη που ορίζεται απ’ αυτόν. 

β. Ένα (1) Δημοτικό Σύμβουλο που ορίζονται από το Δη¬ 
μοτικό Συμβούλιο, μαζί με τον αναπληρωτή του. 

γ. Τους εκάστοτε Δ/ντές του 9ου Γυμνασίου και 7ου 
Λυκείου με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. 

δ. Τους εκπροσώπους των Συλλόγων Γ ονέων και Κηδε¬ 
μόνων των παραπάνω σχολικών μονάδων που υποδεικνύο¬ 
νται από την Γ.Σ. των Συλλόγων μαζί με τους αναπληρωτές 
τους και ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

ε. Ένα (1) δημότη ή κάτοικο γονέα μαθητή μιας από τις 
παραπάνω σχολικές μονάδες, που ορίζεται από το Δημο¬ 
τικό Συμβούλιο με τον αναπληρωτή του. 

στ) Έναν (1) εκπρόσωπο των Μαθητικών Κοινοτήτων 
που υποδεικνύεται από τις Μαθητικές Κοινότητες με τον 
αναπληρωτή του και ορίζεται από το Δημοτικό Συμβού¬ 
λιο. 

2. Κατά τα λοιπά ισχύει, ως έχει, η αριθμ. 8280/4.4.91 
απόφασή μας. 

3. Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επί πλέον 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ηρα¬ 
κλείου για το παρόν και τα επόμενα έτη. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ηράκλειο, 28 Φεβρουάριου 1995 

0 Περιφερειακός Διευθυντής 
ΕΜΜΑΝ. ΟΘΩΝΑΣ 

-4- 

Αριθ. 4572 (7) 

Τροποποίηση της 8281/4.4.91 απόφασης Νομάρχη Ηρα¬ 
κλείου για την σύσταση ιδίου Δημοτικού Νομικού Προ¬ 
σώπου με την επωνυμία «32η Σχολική Επιτροπή Δήμου 
Ηρακλείου». 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 187 του ΔΚΚ (Π.Δ. 323/ 
89), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις 
όμοιες του άρθ. 11 του Ν. 2130/93. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 1894/90. 

3. Την αριθμ. 8281/4.4.91 απόφασή μας αναφορικά με 
την σύσταση του ιδίου Δημοτικού Νομικού Προσώπου 
«32η Σχολική Επιτροπή Δήμου Ηρακλείου». 

4. Την αριθμ. 35/95 απόφαση του Δ.Σ. Ηρακλείου με 
την οποία τροποποιείται η αρ. 125/91 όμοια που αφορά 
στη σύσταση του παραπάνω Ν.Π. ως προς την σύνθεση 
;ου Διοικ. Συμβουλίου, αποφασίζουμε: 

1 .Τροποποιούμε την αριθμ. 8281 /4.4.91 απόφασή μας 
στο μέρος που αφορά στην σύνθεση του Διοικητικού Συμ¬ 
βουλίου (παρ. 3) ως εξής: 

3. Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από επταμελές (7) 
Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τα παρακάτω 
μέλη: 

α. Τον εκάστοτε Δήμαρχο, ως Πρόεδρο, ή όλλο μέλος 
αιρετό ή μη που ορίζεται απ’ αυτόν. 

β. Ένα (1) Δημοτικό Σύμβουλο που ορίζονται από το Δη¬ 
μοτικό Συμβούλιο, μαζί με τον αναπληρωτή του. 

γ. Τους εκάστοτε Δ/ντές των 11ου Γυμνασίου και 5ου 
ΤΕΛ με τους νόμιμους αναπληρωτές τους, 
δ. Τους εκπροσώπους των Συλλόγων Γ ονέων και Κηδε- 
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μόνων των παραπάνω σχολικών μονάδων που υποδεικνύο¬ 
νται από την Γ.Σ. των Συλλόγων μαζί με τους αναπληρωτές 
τους και ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

ε, Ένα (1) δημότη ή κάτοικο γονέα μαθητή μιας από τις 
παραπάνω σχολικές μονάδες, που ορίζεται από το Δημο¬ 
τικό Συμβούλιο με τον αναπληρωτή του. 

στ) Έναν (1) εκπρόσωπο των Μαθητικών Κοινοτήτων 
που υποδεικνύεται από τις Μαθητικές Κοινότητες με τον 
αναπληρωτή του και ορίζεται από το Δημοτικό Συμβού¬ 
λιο. 

2. Κατά τα λοιπά ισχύει, ως έχει, η αριθμ. 8281/4.4.91 
απόφασή μας. 

3. Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επί πλέον 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ηρα¬ 
κλείου για το παρόν και τα επόμενα έτη. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ηράκλειο, 28 Φεβρουαρίου 1995 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής 
ΕΜΜΑΝ. ΟΘΩΝΑΣ 

-♦- 

Αριθ. 4571 ( 0 ) 

Τροποποίηση της 8282/4.4.91 απόφασης Νομάρχη Ηρα¬ 
κλείου για την σύσταση ίδιου Δημοτικού Νομικού Προ¬ 
σώπου με την επωνυμία «31 η Σχολική Επιτροπή Δήμου 
Ηρακλείου». 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 187 του ΔΚΚ (Π.Δ. 323/ 
89), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις 
όμοιες του άρθ. 11 του Ν. 2130/93. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 1894/90. 

3. Την αριθμ. 8282/4.4.91 απόφασή μας αναφορικά με 
την σύσταση του ίδιου Δημοτικού Νομικού Προσώπου 
«31η Σχολική Επιτροπή Δήμου Ηρακλείου». 

4. Την αριθμ. 34/95 απόφαση του Δ.Σ. Ηρακλείου με 
την οποία τροποποιείται η αρ. 124/91 όμοια που αφορά 
στη σύσταση του παραπάνω Ν.Π. ως προς την σύνθεση 
του Διοικ. Συμβουλίου, αποφασίζουμε: 

1 Τροποποιούμε την αριθμ. 8282/4.4.91 απόφασή μας 
στο μέρος που αφορά στην σύνθεση του Διοικητικού Συμ¬ 
βουλίου (παρ. 3) ως εξής: 

3. Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από ενδεκαμελές (11) 
Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τα παρακάτω 
μέλη: 

α. Τον εκάστοτε Δήμαρχο, ως Πρόεδρο, ή άλλο μέλος 
αιρετό ή μη που ορίζεται απ' αυτόν. 

β. Ένα (1) Δημοτικό Σύμβουλο που ορίζονται από το Δη¬ 
μοτικό Συμβούλιο, μαζί με τον αναπληρωτή του. 

γ. Τους εκάστοτε Δ/ντές των 4ου, 8 ου, 10ου Γυμνασίου 
και 4ου Λυκείου με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. 

5. Τους εκπροσώπους των Συλλόγων Γονέων και Κηδε¬ 
μόνων των παραπάνω σχολικών μονάδων που υποδεικνύο¬ 
νται από την Γ.Σ. των Συλλόγωνμαζί με τους αναπληρωτές 
τους και ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

ε. Ένα (1) δημότη ή κάτοικο γονέα μαθητή μιας από τις 
παραπάνω σχολικές μονάδες, που ορίζεται από το Δημο¬ 
τικό Συμβούλιο με τον αναπληρωτή του. 
στ) Έναν (1) εκπρόσωπο των Μαθητικών Κοινοτήτων 


που υποδεικνύεται από τις Μαθητικές Κοινότητες με τον 
αναπληρωτή του και ορίζεται από το Δημοτικό Συμβού¬ 
λιο. 

2. Κατά τα λοιπά ισχύει, ως έχει, η αριθμ. 8282/4.4.91 
απόφασή μας. 

3. Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επί πλέον 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ηρα¬ 
κλείου για το παρόν και τα επόμενα έτη. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ηράκλειο, 28 Φεβρουαρίου 1995 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής 
ΕΜΜΑΝ. ΟΘΩΝΑΣ 

-4- 

Αριθ. 4570 ( 9 ) 

Τροποποίηση της 8283/4.4.91 απόφασης Νομάρχη Ηρα¬ 
κλείου για την σύσταση ιδίου Δημοτικού Νομικού Προ¬ 
σώπου με την επωνυμία «30η Σχολική Επιτροπή Δήμου 
Ηρακλείου». 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 187 του ΔΚΚ (Π.Δ. 323/ 
89), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις 
όμοιες του όρθ. 11 του Ν. 2130/93. 

3. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ, 8 του Ν. 1894/90. 

3. Την αριθμ. 8283/4.4.91 απόφασή μας αναφορικά με 
την σύσταση του ιδίου Δημοτικού Νομικού Προσώπου 
«30η Σχολική Επιτροπή Δήμου Ηρακλείου». 

4. Την αριθμ. 33/95 απόφαση του Δ.Σ. Ηρακλείου με 
την οποία τροποποιείται η αρ. 123/91 όμοια που αφορό 
στη σύσταση του παραπάνω Ν.Π. ως προς την σύνθεση 
του Διοικ. Συμβουλίου, αποφασίζουμε: 

1. Τροποποιούμε την οριθμ. 8283/4.4.91 απόφασή μας 
στο μέρος που αφορό στην σύνθεση του Διοικητικού Συμ¬ 
βουλίου (παρ. 3) ως εξής: 

3. Το Νομικό Πρόσωπο διόικείται από ενδεκαμελές (11) 
Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τα παρακάτω 
μέλη: 

α. Τον εκάστοτε Δήμαρχο, ως Πρόεδρο, ή άλλο μέλος 
αιρετό ή μη που ορίζεται απ’ αυτόν. 

β. Ένα (1) Δημοτικό Σύμβουλο που ορίζονται από το Δη¬ 
μοτικό Συμβούλιο, μαζί με τον αναπληρωτή ίου. 

γ. Τους εκάστοτε Δ/ντές των 2ου Γ υμνασίου, 2ου Λυ¬ 
κείου και 1ου, 2ου ΤΕΛ με τους νόμιμους αναπληρωτές 
τους. 

δ. Τους εκπροσώπους των Συλλόγων Γ ονέων και Κηδε¬ 
μόνων των παραπάνω σχολικών μονάδων που υποδεικνύο¬ 
νται από την Γ.Σ. των Συλλόγων μαζί με τους αναπληρωτές 
τους και ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

ε. Ένα (1) δημότη ή κάτοικο γονέα μαθητή μιας από τις 
παραπάνω σχολικές μονάδες, που ορίζεται από το Δημο¬ 
τικό Συμβούλιο με τον αναπληρωτή του. 

στ) Έναν (1) εκπρόσωπο των Μαθητικών Κοινοτήτων 
που υποδεικνύεται από τις Μαθητικές Κοινότητες με τον 
αναπληρωτή του και ορίζεται από το Δημοτικό Συμβού¬ 
λιο. 

2. Κατά τα λοιπά ισχύει, ως έχει, η αριθμ. 8283/4.4.91 
απόφασή μας. 

3. Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επί πλέον 
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δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ηρα¬ 
κλείου για το παρόν και τα επόμενα έτη. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ηράκλειο, 28 Φεβρουάριου 1995 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής 
ΕΜΜΑΝ. ΟΘΩΝΑΣ 

-♦- 

Αριθ. 4569 (10) 

Τροποποίηση της 8273/4,4.91 απόφασης Νομ. Ηρα¬ 
κλείου, για την σύσταση ιδίου Δημοτικού Νομικού Προ¬ 
σώπου με την επωνυμία «29η Σχολική Επιτροπή Δήμου 
Ηρακλείου». 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 187 του ΔΚΚ (Π.Δ. 323/ 
89), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις 
όμοιες του άρθ. 11 τουΝ. 2130/93. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 1894/90. 

3. Την αριθμ. 8273/4.4.91 απόφασή μας αναφορικά με 
την σύσταση του ιδίου Δημοτικού Νομικού Προσώπου 
«29η Σχολική Επιτροπή Δήμου Ηρακλείου». 

4. Την αριθμ. 32/95 απόφαση του Δ.Σ. Ηρακλείου με 
την οποία τροποποιείται η αριθμ. 122/1991 όμοια που 
αφορά στη σύσταση του παραπάνω Ν.Π. ως προς την σύν¬ 
θεση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε: 

1 Τροποποιούμε την αριθμ. 8273/4.4.91 απόφασή μας 
στο μέρος που αφορά στη σύνθεση του Διοικητικού Συμ¬ 
βουλίου (παρ. 3) ως εξής: 

«3. Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από επταμελές (7) 
Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τα παρακάτω 
μέλη: 

α) Τον εκάοτοτε Δήμαρχο, ως Πρόεδρο, ή άλλο μέλος 
αιρετό ή μη που ορίζεται απ’ αυτόν. 

β) Ένα (1) Δημοτικό Σύμβουλο που ορίζονται από το Δη¬ 
μοτικό Συμβούλιο, μαζί με τον αναπληρωτή του. 

γ) Τους εκόστοτε Δ/ντές των 12ου Γυμνασίου και 6ου 
Λυκείου με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. 

δ) Τους εκπροσώπους των Συλλόγων Γ ο νέων και Κηδε¬ 
μόνων των παραπάνω σχολικών μονάδων που υποδεικνύο¬ 
νται από τη Γ.Σ. των Συλλόγων μαζί με τους αναπληρωτές 
τους και ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

ε) Ένα (1) δημότη ή κάτοικο γονέα μαθητή μιας από τις 
παραπάνω σχολικές μονάδες, που ορίζεται από το Δημο¬ 
τικό Συμβούλιο με τον αναπληρωτή του». 

στ) Έναν (1) εκπρόσωπο των Μαθητικών Κοινοτήτων 
που υποδεικνύεται από τις Μαθητικές Κοινότητες με τον 
αναπληρωτή του και ορίζεται από το Δημοτικό Συμβού¬ 
λιο. 

2. Κατά τα λοιπά ισχύει, ως έχει, η αριθμ. 8273/4.4.91 
απόφασή μας. 

3. Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επί πλέον 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ηρα¬ 
κλείου για το παρόν και τα επόμενα έτη. 


Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ηράκλειο, 28 Φεβρουάριου 1995 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής 
ΕΜΜΑΝ. ΟΘΩΝΑΣ 

-♦- 

Αριθ. 4568 (11) 

Τροποποίηση της 8284/4.4.91 απόφασης Νομ. Ηρα¬ 
κλείου, για την σύσταση ιδίου Δημοτικού Νομικού Προ¬ 
σώπου με την επωνυμία «28η Σχολική Επιτροπή Δήμου 
Ηρακλείου». 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 187 του ΔΚΚ {Π.Δ. 323/ 
89), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις 
όμοιες του άρθ. 11 του Ν. 2180/93. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 8 ίου Ν. 1894/90. 

3. Την αριθμ. 8284/4.4.91 απόφασή μας αναφορικά με 
την σύσταση του ιδίου Δημοτικού Νομικού Προσώπου 
«28η Σχολική Επιτροπή Δήμου Ηρακλείου». 

4. Την αριθμ. 31/95 απόφαση του Δ.Σ. Ηρακλείου με 
την οποία τροποποιείται η αριθμ. 121/1991 όμοια που 
αφορά στη σύσταση του παραπάνω Ν.Π. ως προς την σύν¬ 
θεση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε: 

1. Τροποποιούμε την αριθμ. 8284/4.4,91 απόφασή μας 
στο μέρος που αφορά στη σύνθεση του Διοικητικού Συμ¬ 
βουλίου (παρ. 3) ως εξής: 

«3. Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από εννεαμελές (9) 
Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τα παρακάτω 
μέλη: 

α) Τον εκάστοτε Δήμαρχο, ως Πρόεδρο, ή άλλο μέλος 
αιρετό ή μη που ορίζεται απ’ αυτόν. 

β) Ένα (1) Δημοτικό Σύμβουλο που ορίζονται από το Δη¬ 
μοτικό Συμβούλιο, μαζί με τον αναπληρωτή του. 

γ) Τους εκάστοτε Δ/ντές των 5ου, 6ου Γυμνασίων και 
4ου ΤΕΛ με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. 

δ) Τους εκπροσώπους των Συλλόγων Γ ο νέων και Κηδε¬ 
μόνων των παραπάνω σχολικών μονάδων που υποδεικνύο¬ 
νται από τη Γ.Σ. των Συλλόγων μαζί με τους αναπληρωτές 
τους και ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

ε) Ένα (1) δημότη ή κάτοικο γονέα μαθητή μιας από τις 
παραπάνω σχολικές μονάδες, που ορίζεται απά το Δημο¬ 
τικά Συμβούλιο με τον αναπληρωτή του». 

στ) Έναν (1) εκπρόσωπο των Μαθητικών Κοινοτήτων 
που υποδεικνύεται από τις Μαθητικές Κοινότητες με τον 
αναπληρωτή του και ορίζεται από το Δημοτικό Συμβού¬ 
λιο. 

2. Κατά τα λοιπά ισχύει, ως έχει, η αριθμ. 8284/4.4.91 
απόφασή μας. 

3. Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επί πλέον 
δαπάνη οε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ηρα¬ 
κλείου για το παρόν και τα επόμενα έτη. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ηράκλειο, 28 Φεβρουάριου 1995 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής 
ΕΜΜΑΝ. ΟΘΩΝΑΣ 


ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΟΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 
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Αριβ. 4566 (12) 

Τροποποίηση της 35553/31.12.91 απόφασης Νομ. Ηρα¬ 
κλείου, για την σύσταση ιδίου Δημοτικού Νομικού Προ¬ 
σώπου με την επωνυμία «26η Σχολική Επιτροπή Δήμου 
Ηρακλείου». 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 187 του ΔΚΚ (Π.Δ. 323/ 
89), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις 
όμοιες του άρθ. 11 του Ν. 2130/93. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 1894/90. 

3. Την αριθμ. 35553/31.12.91 απόφασή μας αναφο¬ 
ρικά με την σύσταση του ιδίου Δημοτικού Νομικού Προσώ¬ 
που «26η Σχολική Επιτροπή Δήμου Ηρακλείου». 

4. Την αριθμ, 29/95 απόφαση του Δ.Σ. Ηρακλείου με 
την οποία τροποποιείται η αριθμ. 523/1991 όμοια που 
αφορά στη σύσταση του παραπάνω Ν.Π. ως προς την σύν¬ 
θεση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε: 

1. Τροποποιούμε την αριθμ. 35553/31.12.91 απόφασή 
μας στο μέρος που αφορά στη σύνθεση του Διοικητικού 
Συμβουλίου (παρ. 3) ως εξής: 

«3. Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από δεκατριμελές 
(13) Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τα παρα¬ 
κάτω μέλη: 

α) Τον εκάστοτε Δήμαρχο, ως Πρόεδρο, ή άλλο μέλος 
αιρετό ή μη που ορίζεται απ' αυτόν. 

β) Ένα (1) Δημοτικό Σύμβουλο που ορίζονται από το Δη¬ 
μοτικό Συμβούλιο, μαζί με τον αναπληρωτή του. 

γ) Τους εκάστοτε Δ/ντές των 1ου, 7ου Γυμνασίου, 
Εσπερινού Γυμνασίου και του 1ου, 5ου Λυκείου μαζί με 
τους αναπληρωτές τους. 

δ) Τους εκπροσώπους των Συλλόγων Γονέων και Κηδε¬ 
μόνων των παραπάνω σχολικών μονάδων που υποδεικνύο¬ 
νται από τη Γ.Σ. των Συλλόγων μαζί με τους αναπληρωτές 
τους και ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

ε) Ένα (1) δημότη ή κάτοικο γονέα μαθητή μιας από τις 
παραπάνω σχολικές μονάδες, που ορίζεται από το Δημο¬ 
τικό Συμβούλιο με τον αναπληρωτή του». 

στ) Έναν (1) εκπρόσωπο των Μαθητικών Κοινοτήτων 
που υποδεικνύεται από τις Μαθητικές Κοινότητες με τον 
αναπληρωτή του και ορίζεται από το Δημοτικό Συμβού¬ 
λιο. 

2. Κατά τα λοιπά ισχύει, ως έχει, η αριθμ. 35553/ 
31.12.91 απόφασή μας. 

3. Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επί πλέον 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ηρα¬ 
κλείου για το παρόν και τα επόμενα έτη. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεΐ στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ηράκλειο, 28 Φεβρουαρίου 1995 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής 
ΕΜΜΑΝ. ΟΘΩΝΑΣ 


Αριθ. 4576 (13) 

Τροποποίηση της 8278/4.4.91 απόφασης Νομ. Ηρα¬ 
κλείου, για την σύσταση ιδίου Δημοτικού Νομικού Προ¬ 
σώπου με την επωνυμία «35η Σχολική Επιτροπή Δήμου 
Ηρακλείου». 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 187 του ΔΚΚ (Π.Δ. 323/ 
89), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις 
όμοιες του άρθ. 11 του Ν. 2130/93. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 1894/90. 

3. Την αριθμ. 8278/4.4.91 απόφασή μας αναφορικά με 
τήν σύσταση του ιδίου Δημοτικού Νομικού Προσώπου 
«35η Σχολική Επιτροπή Δήμου Ηρακλείου». 

4. Την αριθμ. 38/95 απόφαση του Δ.Σ. Ηρακλείου με 
την οποία τροποποιείται η αριθμ. 128/1991 όμοια που 
αφορά στη σύσταση του παραπάνω Ν.Π. ως προς την σύν¬ 
θεση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασίζουμε: 

1. Τροποποιούμε την αριθμ. 8278/4.4.91 απόφασή μας 
στο μέρος που αφορά οτη σύνθεση του Διοικητικού Συμ¬ 
βουλίου (παρ. 3) ως εξής: 

«3. Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από επταμελές (7) 
Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τα παρακάτω 
μέλη: 

α) Τον εκάστοτε Δήμαρχο, ως Πρόεδρο, ή άλλο μέλος 
αιρετό ή μη που ορίζεται απ’ αυτόν. 

β) Ένα (1) Δημοτικό Σύμβουλο που ορίζονται από το Δη¬ 
μοτικό Συμβούλιο, μαζί με τον αναπληρωτή του. 

γ) Τους εκάστοτε Δ/ντές των Τ.Ε.Σ. και Σ.Ε.Κ. Ηρα¬ 
κλείου, με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. 

δ) Τους εκπροσώπους των Συλλόγων Γ ονέων και Κηδε¬ 
μόνων των παραπάνω σχολικών μονάδων που υποδεικνύο¬ 
νται από τη Γ.Σ. των Συλλόγων μαζί με τους αναπληρωτές 
τους και ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

ε) Ένα (1) δημότη ή κάτοικο γονέα μαθητή μιας από τις 
παραπάνω σχολικές μονάδες, που ορίζεται από το Δημο¬ 
τικό Συμβούλιο με τον αναπληρωτή του». 

στ) Έναν (1) εκπρόσωπο των Μαθητικών Κοινοτήτων 
που υποδεικνύεται από τις Μαθητικές Κοινότητες με τον 
αναπληρωτή του και ορίζεται από το Δημοτικό Συμβού¬ 
λιο. 

2. Κατά τα λοιπά ισχύει, ως έχει, η αριθμ. 8278/4.4.91 
απόφασή μας. 

3. Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επί πλέον 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ηρα¬ 
κλείου για το παρόν και τα επόμενα έτη. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ηράκλειο, 28 Φεβρουαρίου 1995 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής 
ΕΜΜΑΝ. ΟΘΩΝΑΣ 
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ΕΦΗΜΕΡΙΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ (ΤΕΥΧΟΣ ΔΕΥΤΕΡΟ) 


Αριθ. 4581 (14) 

Τροποποίηση της 8274/4.4.91 απόφασης Νομ. Ηρα¬ 
κλείου, για την σύσταση ιδίου Δημοτικού Νομικού Προ¬ 
σώπου με την επωνυμία «4η Σχολική Επιτροπή Δήμου 
Ηρακλείου». 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 187 του ΔΚΚ (Π.Δ. 323/ 
89), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις 
όμοιες του άρθ. 11 του Ν. 2130/93. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 1894/90. 

3. Τηναριθμ. 8274/4,4.91 απόφασή μας αναφορικά με 
την σύσταση του ιδίου Δημοτικού Νομικού Προσώπου «4η 
Σχολική Επιτροπή Δήμου Ηρακλείου». 

4. Την αριθμ. 7/95 απόφαση του Δ.Σ. Ηρακλείου με την 
οποία τροποποιείται η αριθμ. 97/1991 όμοια που αφορά 
στη σύσταση του παραπάνω Νομικού Προσώπου, ως προς 
την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασί¬ 
ζουμε: 

1 .Τροποποιούμε τηναριθμ. 8274/4.4.91 απόφασή μας 
στο μέρος που αφορά στη σύνθεση του Διοικητικού Συμ¬ 
βουλίου (παρ. 3) ως εξής: 

3. Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από δεκατριμελές 
(13) Διοικητικό Συμβούλιο, αποτελούμενο από τα παρα¬ 
κάτω μέλη: 

α) Τον εκάστοτε Δήμαρχο, ως Πρόεδρο, ή άλλο μέλος 
αιρετό ή μη που ορίζεται απ' αυτόν. 

β) Ένα (1) Δημοτικό Σύμβουλο που ορίζεται από το Δη¬ 
μοτικό Συμβούλιο με τον αναπληρωτή του. 

γ) Τους εκάστοτε Διευθυντές των 13ου, 42ου Δημοτι¬ 
κών Σχολείων και 8ου, 39ου, 40ου Νηπιαγωγείων, με τους 
νόμιμους αναπληρωτές τους. 

δ) Τους εκπροσώπους των Συλλόγων Γονέων και Κηδε¬ 
μόνων των παραπάνω σχολικών μονάδων, που υποδεικνύ¬ 
ονται από τη Γ.Σ. των Συλλόγων, μαζί με τους αναπληρω¬ 
τές τους και ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

ε) Ένα (1) δημότη ή κάτοικο, γονέα μαθητή μιας από τις 
παραπάνω σχολικές μονάδες, που ορίζεται από το Δημο¬ 
τικό Συμβούλιο, με τον αναπληρωτή του. 

2. Κατά τα λοιπά ισχύει, ως έχει, η αριθμ. 8274/4.4.91 
απόφασή μας. 

3. Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επί πλέον 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ηρα¬ 
κλείου για το παρόν και τα επόμενα έτη. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ηράκλειο, 28 Φεβρουαρίου 1995 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής 
ΕΜΜΑΝ. ΟΘΩΝΑΣ 

-♦- 

Αριθ. 4589 (15) 

Τροποποίηση της 8260/4.4.91 απόφασης Νομ. Ηρα¬ 
κλείου, για την σύσταση ιδίου Δημοτικού Νομικού Προ¬ 
σώπου με την επωνυμία «12η Σχολική Επιτροπή Δήμου 
Ηρακλείου». 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
4 Εχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 187 του ΔΚΚ (Π.Δ. 323/ 


89), όπως τροποποιήθηκαν και συμπληρώθηκαν με τις 
όμοιες του άρθ. 11 του Ν. 2130/93. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 1894/90. 

3. Τηναριθμ. 8260/4.4.91 απόφασή μας αναφορικά με 
την σύσταση του ιδίου Δημοτικού Νομικού Προσώπου 
«12η Σχολική Επιτροπή Δήμου Ηρακλείου». 

4. Την αριθμ. 15/95 απόφαση του Δ.Σ. Ηρακλείου με 
την οποία τροποποιείται η αριθμ. 105/1991 όμοια που 
αφορούν στη σύσταση του παραπάνω Νομικού Προσώ¬ 
που, ως προς την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 
και την επωνυμία του, αποφασίζουμε: 

1. Τροποποιούμε τηναριθμ. 8260/4.4.91 απόφασή μας 
στο μέρος που αφορά στην επωνυμία του ιδίου Δημοτικού 
Νομικού Προσώπου (παρ. 1) και στη σύνθεση του Διοικητι¬ 
κού Συμβουλίου (παρ. 3) ως εξής: 

α. Συνιστούμε στον Δήμο Ηρακλείου, ίδιο Δημοτικά Νο¬ 
μικό Πρόσωπο με την επωνυμία «12η Σχολική Επιτροπή 
Δήμου Ηρακλείου (9ου, 36ου Δημοτικών Σχολείων, 9ου, 
31ου, 37ου, 48ου Νηπιαγωγείων)». 

3. Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από δεκαπενταμελές 
(15) Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τα παρα¬ 
κάτω μέλη: 

α) Τον εκάστοτε Δήμαρχο, ως Πρόεδρο, ή άλλο μέλος 
αιρετά ή μη, που ορίζεται απ' αυτόν. 

β) Ένα (1) Δημοτικό Σύμβουλο, που ορίζεται από το Δη¬ 
μοτικά Συμβούλιο με τον αναπληρωτή του. 

γ) Τους εκάστοτε Διευθυντές των 9ου, 36ου Δημοτικών 
Σχολείων και 9ου, 31ου, 37ου, 48ου Νηπιαγωγείων. 

δ) Τους εκπροσώπους των Συλλόγων Γ ονέων και Κηδε¬ 
μόνων των παραπάνω σχολικών μονάδων, που υποδεικνύ¬ 
ονται από τη Γ.Σ. των Συλλόγων, μαζί με τους αναπληρω¬ 
τές τους και ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

ε) Ένα (1) δημότη ή κάτοικο, γονέα μαθητή μιας από τις 
παραπάνω σχολικές μονάδες, που ορίζεται από το Δημο¬ 
τικό Συμβούλιο, με τον αναπληρωτή του». 

2. Κατά τα λοιπά ισχύει, ως έχει, η αριθμ. 8260/14.4.91 
απόφασή μας. 

3. Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επί πλέον 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ηρα¬ 
κλείου για το παρόν και τα επόμενα έτη. 

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ηράκλειο, 28 Φεβρουαρίου 1995 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής 
ΕΜΜΑΝ. ΟΘΩΝΑΣ 

-♦- 

Αριθ. 4562 (16) 

Τροποποίηση της 8267/4.4.91 απόφασης Νομ. Ηρα¬ 
κλείου, για την σύσταση ιδίου Δημοτικού Νομικού Προ¬ 
σώπου με την επωνυμία «5η Σχολική Επι»ρσπή Δήμου 
Ηρακλείου». 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 187 του ΔΚΚ (Π.Δ. 323/ 
89), όπως συμπληρώθηκαν με τις όμοιες του όρθ. 2 του Ν. 
2130/93. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 1894/90. 

3. Την αριθμ. 82Θ7/4.4.91 απόφασή μας αναφορικά με 
την σύσταση του ιδίου Δημοτικού Νομικού Προσώπου ·5η 
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Σχολική Επιτροπή Δήμου Ηρακλείου». 

4. Τηναριθμ. 8/95 απόφαση του Δ.Σ. Ηρακλείου με την 
οποία τροποποιείται η αριθμ. 98/1991 όμοια που αφορά 
στη σύσταση του παραπάνω Νομικού Προσώπου, ως προς 
την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου, αποφασί¬ 
ζουμε: 

1. Τροποποιούμε την αριθμ. 8267/4.4.91 απόφασή μας 
στο μέρος που αφορά στη σύνθεση του Διοικητικού Συμ¬ 
βουλίου (παρ. 3) ως εξής: 

3. Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από δεκαπενταμελές 
(15) Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τα παρα¬ 
κάτω μέλη: 

α) Τον εκάστοτε Δήμαρχο, ως Πρόεδρο, ή άλλο μέλος 
αιρετό ή μη, που ορίζεται απ' αυτόν. 

β) Ένα (1) Δημοτικό Σύμβουλο, που ορίζεται από το Δη¬ 
μοτικό Συμβούλιο με τον αναπληρωτή του. 

V) Τους εκάστοτε Διευθυντές των 12ου, 14ου και 39ου 
Δημοτικών Σχολείων και 4ου, 7ου, 38ου Νηπιαγωγείων, 
με τους νόμιμους αναπληρωτές τους. 

δ) Τους εκπροσώπους των Συλλόγων Γ ο νέων και Κηδε¬ 
μόνων των παραπάνω σχολικών μονάδων, που υποδεικνύ¬ 
ονται από τη Γ.Σ. των Συλλόγων, μαζί με τους αναπληρω¬ 
τές τους και ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

ε) Ένα (1} δημότη ή κάτοικο, γονέα μαθητή μιας από τις 
παραπάνω σχολικές μονάδες, που ορίζεται από το Δημο¬ 
τικό Συμβούλιο, με τον αναπληρωτή του». 

2. Κατά τα λοιπά ισχύει, ως έχει, η αριθμ. 8267/14.4.91 
απόφασή μας. 

3. Με την παρούσα απόφαση δεν προ καλείται επί πλέον 
δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ηρα¬ 
κλείου για το παρόν και τα επόμενα έτη. 

Η απόφαση αυτή να δημοοιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ηράκλειο, 28 Φεβρουαρίου 1995 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής 
ΕΜΜΑΝ. ΟΘΩΝΑΣ 

-♦- 

Αριθ. 4583 (17) 

Τροποποίηση της 8266/4.4.91 απόφασης Νομ. Ηρα¬ 
κλείου, για την σύσταση ιδίου Δημοτικού Νομικού Προ¬ 
σώπου με την επωνυμία «6η Σχολική Επιτροπή Δήμου 
Ηρακλείου». 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ν. ΗΡΑΚΛΕΙΟΥ 
Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις του άρθρου 187 του ΔΚΚ (Π.Δ. 323/ 
89), συμπληρώθηκαν με τις όμοιες του άρθ. 2 του Ν. 
2130/93. 

2. Τις διατάξεις του άρθρου 5 παρ. 8 του Ν. 1894/90. 

3. Τηναριθμ. 8266/4.4.91 απόφασή μας αναφορικά με 
την σύσταση του ιδίου Δημοτικού Νομικού Προσώπου «6η 
Σχολική Επιτροπή Δήμου Ηρακλείου», όπως διορθώθηκε 
με την αριθμ. 35554/31.12.91 όμοια. 

4. Την αριθμ. 9/95 απόφαση του Δ.Σ. Ηρακλείου με την 
οποία τροποποιούνται οι αρ. 99 και 519/91 όμοιες, που 
αφορούν στη σύσταση του παραπάνω Νομικού Προσώ¬ 
που, ως προς την σύνθεση του Διοικητικού Συμβουλίου 
και την επωνυμία του, αποφασίζουμε: 

1. Τροποποιούμε την αριθμ. 82Θ6/4.4.91 απόφασή μας 
στο μέρος που αφορά στην επωνυμία του ιδίου Δημοτικού 


Νομικού Προσώπου (παρ. 1) και στη σύνθεση του Διοικητι¬ 
κού Συμβουλίου (παρ. 3) ως εξής: 

α. Συνιστούμε στον Δήμο Ηρακλείου, Ιδιο Δημοτικό Νο¬ 
μικό Πρόσωπο με την επωνυμία «6η Σχολική Επιτροπή Δή¬ 
μου Ηρακλείου (11ου Δημοτικού Σχολείου και 2ου, 15ου, 
50ου Νηπιαγωγείου)». 

3. Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από ενδεκαμελές (11) 
Διοικητικό Συμβούλιο αποτελούμενο από τα παρακάτω 
μέλη: 

α) Τον εκάστοτε Δήμαρχο, ως Πρόεδρο, ή άλλο μέλος 
αιρετό ή μη, που ορίζεται απ' αυτόν. 

β) Ένα (1) Δημοτικό Σύμβουλο, που ορίζεται από το Δη¬ 
μοτικό Συμβούλιο με τον αναπληρωτή του. 

γ) Τους εκάστοτε Διευθυντές των 11ου Δημοτικού Σχο¬ 
λείου και 2συ, 15ου, 50ου Νηπιαγωγείων, με τους νόμι¬ 
μους αναπληρωτές τους. 

δ) Τους εκπροσώπους των Συλλόγων Γσνέων και Κηδε¬ 
μόνων των παραπάνω σχολικών μονάδων, που υποδεικνύ¬ 
ονται από τη Γ.Σ. των Συλλόγων, μαζί με τους αναπληρω¬ 
τές τους και ορίζονται από το Δημοτικό Συμβούλιο. 

ε) Ένα (1) δημότη ή κάτοικο, γονέα μαθητή μιας από τις 
παραπάνω σχολικές μονάδες, που ορίζεται από το Δημο¬ 
τικό Συμβούλιο, με τον αναπληρωτή του». 

2. Κατά τα λοιπά ισχύει, ως έχει, η αριθμ. 8266/14.4.91 
απόφασή μας όπως διορθώθηκε με την αριθμ. 35554/ 
31.12.91 όμοια. 

3. Με την παρούσα απόφαση δεν προκαλείται επί πλέον 
δαπάνη οε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμου Ηρα¬ 
κλείου για το παρόν και τα επόμενα έτη. 

Η απόφαση αυτή να δημοοιευθεί στην Εφημερίδα της 
Κυβερνήσεως. 

Ηράκλειο, 28 Φεβρουαρίου 1995 

Ο Περιφερειακός Διευθυντής 
ΕΜΜΑΝ. ΟΘΩΝΑΣ 

-♦- 

Αριθ. ΕΣ/6556 (18) 

Τροποποίηση της συστατικής πράξης του Νομικού Προ¬ 
σώπου «Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νη¬ 
πιαγωγείου» Κοινότητας Χαροπού Ν. Σερρών. 

Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΣ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ 

Έχοντας υπόψη: 

1. Τις διατάξεις: 

α) Του άρθρου 187 του Δ.Κ.Κ. (Π.Δ. 323/89). 
β) Του άρθρου 5 του Ν. 1894/90 όπως συμπληρώθηκε 
με τις όμοιες του άρθρου 31 του Ν. 2009/92. 
γ) Του άρθρου 11 του Ν. 2130/1993. 
δ) Των άρθρων 4 και 6 του Ν. 2240/1994. 
ε) Του άρθρου 29Α του Ν. 1558/85 όπως προστέθηκαν 
με το άρθρο 27 του Ν. 2081/1992. 

2. Την αριθ. 572/15.2.1995 απόφασή μας «Παροχή 
εξουσίας υπογραφής με Εντολή Περιφερειακού Διευθυ¬ 
ντή στους Προϊσταμένους της Δ/νσης Εσωτερικών και των 
τμημάτων αυτής». 

3. Την αριθ. ΕΣ/7714/1.4.1991 απόφασή μας (ΦΕΚ 
306/8.5,1991 τ.Β') με την οποία συστήθηκε στην Κοινό¬ 
τητα Χαροπού ίδιο Νομικό Πρόσωπο με την επωνυμία 
«Σχολική Επιτροπή Δημοτικού Σχολείου και Νηπιαγω¬ 
γείου». 

4. Την αριθμ. 8/1995 απόφαση του Κ.Σ. Χαροπού με 
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την οποία τροποποιείται η αριθ. 14/1ΘΘ1 όμοια αυτού με 
ακοπό να προσαρμοαθεί η συστατική πράξη του παρα¬ 
πάνω Νομικού Προσώπου στις διατάξεις της παρ. 1 του 
άρθρου 11 του Ν. 2130/1993, αποφασίζουμε: 

α. Αντικαθιστούμε στην αριθ, ΕΣ/7714/1.4.1991 από¬ 
φασή μας την παράγραφο 3 ως εξής: 

3. Το Νομικό Πρόσωπο διοικείται από Διοικητικό Συμ¬ 
βούλιο που αποτελείται από επτά (7) μέλη τα οποία μαζί 
με τους αναπληρωτές τους ορίζονται από το Κοινοτικό 
Συμβούλιο. 

Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο Πρόε¬ 
δρος της Κοινότητας ή άλλο μέλος του Διοικητικού Συμ¬ 
βουλίου, αιρετό ή μη, που ορίζεται από τον Πρόεδρο. 

Τα άλλα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι: 
α) Δύο (2) Κοινοτικοί Σύμβουλοι, 
β) Ο εκάστοτε Δ/ντής του Δημοτικού Σχολείου, 
γ) Ο εκάστοτε Δ/ντής του Δημοτικού Σχολείου, 
δ) Ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Γονέων και Κηδε¬ 


μόνων του Δημοτικού Σχολείου. 

ε) Ένας εκπρόσωπος του Συλλόγου Γ ονέων και Κηδε¬ 
μόνων του Νηπιαγωγείου. 

Σε περίπτωση που δεν υφίστανται Σύλλογοι Γ ονέων ορί¬ 
ζονται αντίστοιχα γονείς μαθητών. 

β. Από τις διατάξεις αυτής της απόφασης δεν προκαλεί- 
ται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού της Κοινότητας 
Χαρσπού. 

Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. ΕΣ/7714/1.4.1991 από¬ 
φασή μας. 

Η παρούσα να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερ- 
νήσεως. 

Σέρρες, 10 Μαρτίου 1995 

Με εντολή Περιφερειακού Διευθυντή 
Η Διευθύντρια Εσωτερικών 
ΝΙΚΗ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ 
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ΕΘΙΜΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 

Εκδίδει την ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ από το 1833 


Διεύθυνση 
Ταχ. Κώδικας 
ΤΕΙΕΧ 
ΡΑΧ 


Καποδιστρίου 34 
104 32 

22.3211 ΥΡΕΤΟΒ 
5234312 


Οι Υπηρεσίες του ΕΘΝΙΚΟΥ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟΥ 

λειτουργούν καθημερινό από 8.00' έως 13.00 


ΧΡΗΣΙΜΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 


* Πώληση Φ ΕΚ όλων των Τευχών Σολωμού 51 τηλ.: 52.39.762 

* ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ: Σολωυούδΐ τηλ.: 52.48 188 

* Για φωτοαντίγραφα παλαιών τευχών στην οδό Σολωμου ο 1 τηλ : ο^-'+α. ι 4 1 _ 

•Τμήμα πληροφόρησης: Γι α τα δημοσιεύματα των ΦΕΚ Σολωμού 51 τηλ.: 52.25.713- 52.49.04/ _ 

■ Οδηγίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.48.785 

Πληροφορίες για δημοσιεύματα Ανωνύμων Εταιρειών και ΕΠΕ τηλ.: 52.25.761 
* Αποστολή ΦΕΚ στην επαρχία με καταβολή της αξίας τεω δια μέσου Δημοσίου Ταμείου Για πληροφορίες: τηλ.: 52.48.320 

Τιμές κοτά τεύχος της ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ: 

Κάθε τεύχος μέχρι 8 σελίδες δρχ. 100. Από 9 σελίδες μέχρι 16 δρχ. 150, από 17 έως 24 δρχ. 200 
Από 25 σελίδες και πάνω η τιμή πώλησης κάθε φύλλου (βοέλιδου ή μέρους αυτού) αυξάνεται κοτά 50 δρχ. 


Μπορείτε να γίνετε συνδρομητής για όποιο τεύχος θέλετε, θσ σας αποστέλλεται με το Ταχυδρομείο. 

ΕΤΗΣΙΕΣ ΣΥΝΔΡΟΜΕΣ 


Κωδικός οριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 2531 


Η ετήσια συνδρομή είναι: 


α) Για το Τεύχος Α’ 


ε) » » » Αναπτυξιακών Πράξεων 

στ) » » » Ν.Π.Δ.Δ. 

ζ) » » » ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ 

η) » » » Δελτ. Εμπ.& Βιομ. Ιδ. 

θ) » » » Αν. Ειδικού Δικαστηρίου 

ι) » » » Α.Ε. & Ε.Π.Ε. 

ια) Για άλατα Τεύχη εκτόςΤΑΕ-ΕΠΕ 


20.000 

40.000 

10.000 

40.000 

25.000 

10.000 

5.000 

10.000 

3.000 

210.000 

110.000 


| Κωδ ικός οριθ. κατάθεσης στο Δημόσιο Ταμείο 3512 

Ποσοστό 5% υπέρ του Ταμείου Αλληλο¬ 
βοήθειας του Προσωπικού (ΤΑΠΕΤ) 

Δρχ. 1 000 
» 2.000 

» 500 

» 2.Ρ00 

» 1.250 

» 500 

» 250 

» 500 

» 150 

» 10.500 

» 5.500 


Πληροφορίες: τπλ. 52.48.320 


ΑΠΟ ΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΤΥΠΟΓΡΑΦΕΙΟ 









